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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Bekendmaking normen elektrotechnische producten, NEN 

26 oktober 2015 
Nr. 200695EG11 

De Besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands 
Elektrotechnisch Comité (NEC), publiceren, zoals overeengekomen in de overeenkomst met het 
Ministerie van Economische Zaken de nationale referenties van geharmoniseerde Europese normen. 

Publiceren in de bijlage de nationale referenties van de geharmoniseerde Europese normen horend bij 
richtlijn 2006/95/EG en gepubliceerd in Publicatieblad reeks C 300:2015. Zoals bedoeld in artikel 4, van 
het Warenwetbesluit elektrotechnische producten. Dit ter aanvulling op de publicatie van 10 juli 
2015/nr. 200695EG10 (Stcrt. 20390 van 20 juli 2015). Deze bekendmaking wordt gedaan namens de 
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

De genoemde normen kunnen worden besteld bij de afd. NEN-Klantenservice van het Nederlands 
Normalisatie-instituut (NEN). Tel. 015-2690391, fax. 015-2690271. Tevens kunnen de genoemde 
normen via Internet worden besteld (www.nen.nl). 

Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de 
Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. 

De Besturen NEN en NEC 
Voor deze: 

De Directies NEN en NEC 


1 


Staatscourant 2015 nr. 37882 3 november 2015 





Normnummer 

Titel 

Vervangen normen 

NEN-EN 13637:2015 

EN 13637:2015 

Hang- en sluitwerk - Elektrisch bestuurde 
uitgangssystemen gebruikt voor 
vluchtroutes - Eisen en beproevlngsme- 
thoden 


NEN-EN 50615:2015 

EN 50615:2015 

Huishoudelijke en soortgelijke elektri¬ 
sche toestellen - Veiligheid - Bijzondere 
eisen voor apparaten voor brandpreven¬ 
tie en -bestrijding voor kookelementen 


NEN-EN-IEC 60061-1:1993/ 
A51:2015 

EN 60061-1:1993/A51:2015 

Lampvoeten en lamphouders alsmede 
kalibers voor controle van de uitwissel¬ 
baarheid en veiligheid - Deel 1: Lamp¬ 
voeten 


NEN-EN-IEC 60061-2:1993/ 
A48:2015 

EN 60061-2:1993/A48:2015 

Lampvoeten en lamphouders alsmede 
kalibers voor controle van de uitwissel¬ 
baarheid en veiligheid - Deel 2: Lamp¬ 
houders 
noot 3 


NEN-EN-IEC 60061-3:1993/ 
A49:2015 

EN 60061-3:1993/A49:2015 

Lampvoeten en lamphouders alsmede 
kalibers voor controle van de uitwissel¬ 
baarheid en veiligheid - Deel 3: Kalibers 
noot 3 


NEN-EN-IEC 60127-1:2006/A2:2015 
EN 60127-1:2006/A2:2015 

Miniatuursmeltveiligheden - Deel 1: 
Definities voor miniatuursmeltveilighe¬ 
den en algemene eisen voor minia- 
tuur(smelt}patronen 

Noot 3 


NEN-EN-IEC 60335-2-5:2015 

EN 60335-2-5:2015 

Huishoudelijke en soortgelijke elektri¬ 
sche toestellen - Veiligheid - Deel 2-5: 
Bijzondere eisen voor afwasmachines 
noot 2 

NEN-EN-IEC 60335-2-5:2003/ 
A1:2005; NEN-EN-IEC 60335-2- 
5:2003/Al 1:2009; NEN-EN-IEC 
60335-2-5:2003/A2:2008; NEN-EN- 
IEC 60335-2-5:2003/A12:2012; 
NEN-EN-IEC 60335-2-5:2003 

NEN-EN-IEC 60335-2-6:2015 

EN 60335-2-6:2015 

Huishoudelijke en soortgelijke elektri¬ 
sche toestellen - Veiligheid Deel 2-6: 
Bijzondere eisen voor fornuizen, 
komforen, ovens en soortgelijke 
toestellen 
noot 2 

NEN-EN-IEC 60335-2-6:2003; 
NEN-EN-IEC 60335-2-6:2003/ 
Al:2005; NEN-EN-IEC 60335-2- 
6:2003/011:2007; NEN-EN-IEC 
60335-2-6:2003/A2:2008; NEN-EN- 
IEC 60335-2-6:2003/A2:2008/ 
Cl:2009; NEN-EN-IEC 60335-2- 
6:2003/All:2010; NEN-EN-IEC 
60335-2-6:2003/Al 1:2010/ 

Cl 1:2012; NEN-EN-IEC 60335-2- 
6:2003/A13:2013; NEN-EN-IEC 
60335-2-6:2004/A12:2012 

NEN-EN-IEC 60335-2-32:2003/ 
A2:2015 

EN 60335-2-32:2003/A2:2015 

Huishoudelijke en soortgelijke elektri¬ 
sche toestellen - Veiligheid - Deel 2-32: 
Bijzondere eisen voor massagetoestellen 
noot 3 


NEN-EN-IEC 60335-2-54:2008/ 
A11:2012/C11:2015 

EN 60335-2-54:2008/Al 1:2012/ 
AC:2015 

Huishoudelijke en soortgelijke elektri¬ 
sche toestellen - Veiligheid - Deel 2-54: 
Bijzondere eisen voor oppervlakreinl- 
gingstoestellen die werken met 
vloeistoffen of stoom 


NEN-EN-IEC 60519-1:2015 

EN 60519-1:2015 

Veiligheid van installaties van elektro- 
warmte en elektromagnetische bewer¬ 
king - Deel 1: Algemene eisen 
noot 2 

NEN-EN-IEC 60519-1:2011 

NEN-EN-IEC 60598-1:2015 

EN 60598-1:2015 

Verllchtingsarmaturen - Deel 1: 

Algemene eisen en beproevingen 
noot 2 

NEN-EN-IEC 60598-1:2008/ 

Al 1:2009; NEN-EN-IEC 60598- 
1:2008 

NEN-EN-IEC 60598-2-20:2015 

EN 60598-2-20:2015 

Verllchtingsarmaturen - Deel 2-20: 
Bijzondere eisen - Verlichtingsgarnituren 
noot 2 

NEN-EN-IEC 60598-2-20:2010/ 

Cl 1:2010; NEN-EN-IEC 60598-2- 
20:2010 

NEN-EN-IEC 60598-2-21:2015 

EN 60598-2-21:2015 

Verllchtingsarmaturen - Deel 2-21: 
Bijzondere eisen - Lichtslangen 


NEN-EN-IEC 60598-2-22:2015 

EN 60598-2-22:2015 

Verllchtingsarmaturen - Deel 2-22: 
Bijzondere eisen voor verlichtingsarma- 
turen voor noodverlichting 


NEN-EN-IEC 60645-1:2015 

EN 60645-1:2015 

Elektro-akoestiek - Audiometrische 
apparatuur - Deel 1: Apparatuur voor 
zuivere toon audiometrie 
noot 2 

NEN 10645-4:1995; NEN-EN-IEC 
60645-1:2001 


Datum dat 
vermoeden 
vervalt: (noot 1) 


2018-01-15 

2018-01-15 

2018-03-25 

2016-08-09 

2018-02-09 


2017- 11-11 

2018- 04-14 

2017-10-20 

2017-12-30 

2017-11-05 
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Normnummer 

Titel 

Vervangen normen 

NEN-EN-IEC 60702-1:2002/A1:2015 
EN 60702-1:2002/A1:2015 

Leidingen met minerale aderisolatie en 
hun eindsluitingen voor een nominale 
spanning van ten hoogste 750 V - Deel 1: 
Kabels 
noot 3 


NEN-EN-IEC 60702-2:2002/A1:2015 Leidingen met minerale isolatie en hun 

EN 60702-2:2002/A1:2015 aansluitingen met een toegekende 

spanning tot en met 750 V - Deel 2: 

Aansluitingen 
noot 3 

NEN-EN-IEC 60730-2-5:2015 

EN 60730-2-5:2015 

Automatische elektrische controle voor 
huishoudelijk en soortgelijk gebruik - 
Deel 2-5: Speciale eisen voor controle 
systemen voor automatisch elektrische 
branders 
noot 2 

NEN-EN-IEC 60730-2-5:2002; 
NEN-EN-IEC 60730-2-5:2002/ 
A1:2005; NEN-EN-IEC 60730-2- 
5:2002/A11:2005; NEN-EN-IEC 
60730-2-5:2002/A2:2010 

NEN-EN-IEC 60968:2015 

EN 60968:2015 

Lampen met geïntegreerd voorschakel- 
apparaat voor algemene verlichtings- 
doeleinden - Veiligheidseisen 
noot 2 

NEN-EN-IEC 60968:2013; 
NEN-EN-IEC60968:2013/A11:2014 

NEN-EN-IEC 61010-2-051:2015 

EN 61010-2-051:2015 

Veiligheidseisen voor elektrisch 
materieel voor meet- en regeltechniek en 
laboratoriumgebruik - Deel 2-051: 
Bijzondere eisen voor laboratorlumappa- 
ratuur voor mengen en roeren 
noot 2 

NEN-EN-IEC 61010-2-051:2003 

NEN-EN-IEC 61010-2-061:2015 

EN 61010-2-061:2015 

Veiligheidseisen voor elektrisch 
materieel voor meet- en regeltechniek en 
laboratoriumgebruik - Deel 2-061: 
Bijzondere eisen voor atomaire 
spectrometers met thermische atomati- 
sering en ionisering voor laboratorium¬ 
gebruik 
noot 2 

NEN-EN-IEC 61010-2-061:2003 

NEN-EN-IEC 61010-2-081:2015 

EN 61010-2-081:2015 

Veiligheidseisen voor elektrische 
apparatuur voor metingen, controle en 
laboratoriumgebruik - Deel 2-081: 
Bijzondere eisen voor automatisch en 
semi-automatisch laboratorlumappara- 
tuur voor analyse en andere doeleinden 
noot 2 

NEN-EN-IEC 61010-2-081:2002; 
NEN-EN-IEC 61010-2-081:2002/ 
A1:2003 

NEN-EN-IEC61195:1999/A2:2015 

EN 61195:1999/A2:2015 

Fluorescentielampen met twee lampvoe- 
ten - Veiligheidseisen 
noot 3 


NEN-EN-IEC61199:2011/A2:2015 

EN 61199:2011/A2:2015 

Fluorescentielampen met één lampvoet- 

Veiligheidsbepalingen 

noot 3 


NEN-EN-IEC 61243-3:2014/01:2015 
EN 61243-3:2014/AC:2015 

Onder spanning werken - Spanningzoe- 
kers - Deel 3: Twee-polig type voor 
laagspanning 


NEN-EN-IEC 61347-1:2015 

EN 61347-1:2015 

Toebehoren voor lampen - Deel 1: 
Algemene en veiligheidseisen 
noot 2 

NEN-EN-IEC 61347-1:2008; 
NEN-EN-IEC 61347-1:2008/ 
A1:2011; NEN-EN-IEC 61347- 
1:2008/A2:2013 

NEN-EN-IEC 61439-5:2015 

EN 61439-5:2015 

Laagspanningsschakel- en verdeelinrich- 
tingen - Deel 5: Inrichtingen bestemd 
voor verdeelkasten in openbare netwer¬ 
ken 
noot 2 

NEN-EN-IEC 61439-5:2011 

NEN-EN-IEC 61439-5:2015/01:2015 
EN 61439-5:2015/A0:2015 

Laagspanningsschakel- en verdeelinrich- 
tingen - Deel 5: Inrichtingen bestemd 
voor verdeelkasten in openbare netwer¬ 
ken 


NEN-EN-IEO 61557-8:2015 

EN 61557-8:2015 

Elektrische veiligheid in laagspannings- 
verdeelnetten tot 1 kV wisselspanning en 
1,5 kV gelijkspanning - Apparatuur voor 
beproeven, meten of bewaken van 
veiligheidsmaatregelen - Deel 8: 
Isolatiebewakingsinrichtingen voor 
IT-stelsels 
noot 2 

NEN-EN-IEC 61557-8:2007 


Datum dat 
vermoeden 
vervalt: (noot 1) 


2018-02-19 

2018-02-19 

2017- 11-17 

2018- 03-30 

2018-04-14 

2018-04-14 

2018-02-27 

2017-10-24 

2017- 09-03 

2018- 03-26 

2017- 09-29 

2018- 01-15 
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Normnummer 

Titel 

Vervangen normen 

Datum dat 
vermoeden 
vervalt: (noot 1) 

NEN-EN-IEC 61557-9:2015 

EN 61557-9:2015 

Elektrische veiligheid in laagspannings- 
verdeelnetten tot 1000 V a.c en 1500 V 
d.c - Apparatuur voor beproeven, meten 
of bewaken van veiligheidsmaatregelen 
- Deel 9: Apparatuur voor het lokaliseren 
van isolatiefouten In IT-stelsels 
noot 2 

NEN-EN-IEC 61557-9:2009 

2018-01-15 

NEN-EN-IEC 61557-16:2015 

EN 61557-16:2015 

Elektrische veiligheid in laagspannings- 
verdeelnetten tot 1000 V wisselspanning 
en 1500 V gelijkspanning - Apparatuur 
voor beproeven, meten of bewaken van 
veiligheidsmaatregelen - Deel 16: 
Apparatuur voor het testen van 
veiligheidsmaatregelen van elektrische 
aparatuur en/of medische elektrische 
apparatuur 



NEN-EN-IEC 61851-24:2014/ 
C1:2015 

EN61851-24:2014/AC:2015 

Laden via een geleidende verbinding van 
elektrische voertuigen - Deel 24: Digitale 
communicatie tussen een DC-laadstation 
en een elektrisch voertuig voor het 
controleren van het DC-laadproces 



NEN-EN-IEC 62026-3:2015 

EN 62026-3:2015 

Laagspanningsschakel- en verdeelinrich- 
tingen - Besturingsinterfaces (CDI's) - 
Deel 3: "DeviceNet" 
noot 2 

NEN-EN-IEC 62026-3:2009 

2017-09-26 

NEN-EN-IEC 62031:2008/A2:2015 

EN 62031:2008/A2:2015 

LED modules voor algemene verlichting 
- Veiligheidseisen 
noot 3 


2017-10-24 

NEN-EN-IEC 62275:2015 

EN 62275:2015 

Systemen voor leidingaanleg - Bevesti- 
gingsbandjes voor leidingen in elektri¬ 
sche installaties 
noot 2 

NEN-EN-IEC 62275:2009 

2018-01-19 

NEN-EN-IEC 62368-1:2014/ 
C11:2015 

EN 62368-1:2014/AC:2015 

Audio/video, informatietechnologie- en 
communicatietechnologie-apparatuur - 
Deel 1: Veiligheidseisen 



HD 62640:2015 

HD 62640:2015 

Differentiëelschakelaar met of zonder 
beveiliging tegen overbelasting voor 
contactdozen voor huishoudelijk en 
soortgelijk gebruik 



NEN-EN-IEC 62776:2015 

EN 62776:2015 

Ledlampen met dubbele lampvoet 
ontworpen naar de montage van lineaire 
fluorescentielampen - Veillgheidsspecifl- 
caties 




Noot 1: In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt, 

de door de Europese normalisatieorganisatles vastgestelde datum van intrekking, maar gebruikers van de norm 
worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke gevallen anders kan zijn. 

Noot 2: De nieuwe {of gewijzigde) norm heeft dezelfde werkingssfeer als de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt 

het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen 
van de desbetreffende EU-wetgeving. 

Noot 3: In het geval van wijzigingsbladen is de norm waarnaar verwezen wordt EN CCCCCiYYYY, de voorafgaande wijzigings- 

bladen, indien die er zijn, en het nieuw genoemde wijzigingsblad. De vervangen norm bestaat daarom uit EN CCCC¬ 
CiYYYY en de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, maar zonder het nieuw genoemde wijzigingsblad. Op 
de aangegeven datum vervalt het vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de 
desbetreffende EU-wetgeving. 
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